Millimeter / Fraction / Inch Chart 
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Millimeters 

Fractions 

Inches 
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Inches to Centimeters 
2.54 x inches = cm 

Centimeters to Inches 
0.3937 x cm = inches 

Inches to Millimeters 
25.4 x inches = mm 

Millimeters to Inches 
0.03937 x mm = inches 


"If it doesn't feel good, don't do it" 

Mendoc Media ^ 


















































































